
ALICIO EN MIRLANDO 

la Raüpo eble diros ion atentindan, si decidís 
resti. Dum kelkaj minutoj gi silente fumadis, 
sed en la fino malfaldis la brakojn, elprenis la 
pipón el la buso, kaj diris : — 

“ Vi do kredas ke vi estas sangita ? ” 

“ Mi timas ke jes, Sinjoro, 1 ” diris Alicio. 
“ Mi hodiaü ne povas memori la aferojn kiel 
kutime, kaj mi ne restas samalta dum ec dek 
minutoj.” 

— “Ne povas memori kiajn aferojn?” diris 
la Raüpo. 

Nu, ekzemple, mi penis diri “ Rigardu ! Jen 
abeP klopoda' sed ció elvenis malsame,” Alicio 
respondis per tre melankolia voco. 

“ Deklamu ‘ Patro Vilhelmo ’ ” diris la Raüpo. 

Alicio kunfaldis la manojn kaj komencis : — 

Patro Viló’ ! Patro Vil6’ ! (alparolas la filo) 
Blankhara vi kaj maljunulo, 

Staras vi sur la kap’ kiel korpbalancilo ? 

Cu gi taügas por okdekjarulo ? 
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Mi ja igis la korpon tre bone fleksebla, 

(Li respondis tre vigíe al filo) 

Per jena ámirajo— por vi acetebla 
Pobotele per unu spesmilo. 

Maljunul’ ! (la demandon la filo nun áangis) 

Ja sendenta al vi la makzelo, 

Sed anseron kun ostoj, ec bek’ vi formangis ! 

Jen vere mirinda muelo ! 

Dum juneco min logis la legoscienco 
Je l’edzino mi havis procesojn : 

Ec sur feron mi nun (dank’ al tiu parenco) 

Povus fari la makzelimpresojn ! 

Tre maljuna vi estas ! pro tiu okazo 
Senpovigas, cu ne, la okulo ? 

Tamen jen balancigas angil’ sur la nazo ! 

Ho, klarigu, mirinda lertulo ! 

Tri klarigojn vi havis (kolera l’ekkrio) 

Vi forkuru, vi — fosu tomatojn ! 

Mi ne plu da instruo . . . sufióas ja tio ! 
Forpermeson ricevu aü — batojn. 

— “ Ne prave ! ” diris la Raüpo. 

“Mi timas ke ne tute ” diris Alicio hontante ; 
kelkaj el la vortoj sangigis.” 

“ Malprave, de komenco gis fino ” diris decide 
la Raüpo. Sekvis kelkminuta silento. 

Unue párolis la Raüpo. “ Kiun grandecon 
vi deziras havi ? ” gi diris. 

“ Ho, pri grandeco, mi ne estas tre postulema ” 
rapide Alicio respondis, “ sed vi scias ke oni ne 
satas tiel ofte sangigi.” 

— “ Ne scias ” diris la Raüpo. 
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